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本 实验 从 油 松 (Pinus tabulaeformis Carr.) 种 子 油 中 用 尿素 包 合法 和 柱 层 析 结 
合 的 方法 分 离 出 一 种 不 常见 的 脂肪 酸 ， 经 GC、UVY、MS、NMR 和 IR 分 析 确 证 该 酸 为 
顺 -5, 11, 14- 二 十 碳 三 烯 酸 ， 此 酸 芬 兰 T. Lehtinenc43 美 国 T， TakaglC3? 已 有 报道 。 


实 验 

顺 -5, 11, 14- 二 十 碳 三 烯 酸 的 分 析 513 

1. 按 常 法 制备 混合 脂肪 酸 ,经 气相 色谱 分 析 油 松 种 子 油 中 脂肪 酸 成 分 的 百 分 售 量 为 ， 
月 桂 酸 微量 , 豆 营 酸 微量 ,棕榈 酸 5.1%， 棕 桐油 酸 0.9%， 硬 脂 酸 1.5%， 油 酸 26.19%， 
酸 ， 其 中 一 种 经 气质 联 用 分 析 为 二 十 碳 三 烯 酸 , 含量 为 2.7%， 本 实验 对 这 种 酸 进行 了 分 
离 鉴 定 。 

2. 用 尿素 包 合法 分 离 脂 肪 酸 ” 取 油 松 种 子 油 混合 脂肪 酸 加 入 一 定 比 例 的 尿素 和 无 水 
乙醇 (1: 1 :10) 。 然 后 在 水 深 上 加 热 过 流 至 溶 。 将 溶液 充分 混合 ， 于 室温 下 放置 48 小 
时 后 过 滤 ， 用 少量 无 水 乙醇 洗涤 ， 洗 涤 液 与 滤液 合并 ， 加 入 1/10(W/V) 的 尿素 ， 于 水 
溶 上 加 热 过 流 溶 解 ， 然后 在 - 5"C 放 置 48 小 时 后 过 滤 ， 将 滤液 中 再 加 入 1/10(W/V) 的 尿 
素 ， 加 热 溶解 ， 在 - 20°C 放 置 48 小 时 ， 景 后 过 滤 ， 将 所 得 包 合 物 酸化 、 栈 化， 经 气相 色 
谱 分 析 顺 -5, 11,14- 二 十 碳 三 烯 酸 的 含量 为 6 一 9 外 。[ 下 载 312 页 续 ] 

本 文 于 1982 年 4 月 2 日 收 到 。 
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3. 用 硝酸 银 处 理 过 的 硅胶 柱 层 法 分 离 包 合 物 的 脂肪 酸 甲 栈 

层 析 柱 ， 大 柱 ， 内 径 5 厘米， 柱 长 150 厘 米 ， 内 装 500 克 用 硝酸 银 处 理 的 硅胶 "2 4 
小 柱 ， 内 径 2.5 厘 米 ， 柱 长 75 厘 米 ， 内 装 150 克 用 硝酸 银 处 理 的 硅胶 "2? 7。 

将 5 克 含 顺 -5, 11, 14- 二 十 碳 三 烯 酸 6 一 9 % 的 包 合 物 脂肪 酸 甲 酯 深 于 少量 石油 醚 ， 
倒 入 大 柱 ， 静 置 片刻 ， 先 以 500 毫 升 石油 醚 (沸点 60 一 90°*C》 洗 脱 ， 然 后 用 石油 醋 - 乙 本 
(80:20) 混合 溶剂 洗 脱 ， 收 集 每 100 毫 升 为 一 个 流 份 ， 经 气相 色谱 分 析 ， 将 顺 -5, 11, 14 
-二 十 碳 三 烯 酸 的 流 份 集中 在 一 起 ， 其 纯度 为 30 一 40%。 

将 上 述 流 份 再 用 小 柱 进 行 分 离 ， 收 集 每 10 毫 升 为 一 个 流 份 ， 用 气相 色 详 分析， 将 顺 
-5, 11, 14- 二 十 碳 三 烯 酸 流 份 集中 在 一 起 ， 纯 度 达 98% 以 上 。 





顺 -5, 11, 14- 二 十 碳 三 烯 酸 的 鉴定 3, 4 

顺 -5, 11, 14- 二 十 碳 三 烯 酸 甲 酯 UV i 233，268 处 未 见 有 吸 收 峰 。MS mjc; 
320 (M+) 289，164，150，135，121，110，109，95，81，67 ( 基 峰 ) 57， 55， 49， 
41，40，31，29。!H NMR 8: (60MHz，CDCl, 为 溶剂 ，TMS 内 标 ) 0.888，2.016， 
2,210，2.770，3.664，5.352，IR ( 涂 膜 法 ) 10.3k 处 未 见 有 吸收 峰 ， 本 实验 NMR 有 有 I 
IR 与 TT，Lehtinen 报道 完全 一 致 ， 故 确认 此 酸 为 顺 -5, 11, 14- 二 十 碳 三 烯 酸 。 
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